URBAN H=REZEL_L_=S5 


URBANICO DELUXE 8 n 899,00 €* 


Farbe graphitgrau 


Rahmenformen 
Herren Trapez Zentralrohr 
28“ / 48, 53, 57, 61 28“ / 43, 48, 53, 57 28“ / 43, 48, 53, 57 
Spezifikationen ; 
Rahmen Alumnium 6061 Griffe Ergon Artikel-Nummern 
Gabel Aluminium, starr Vorbau A-Head, Aluminium, verstellbar Räder Form RHcm Farbe Artikel 
Schaltung Shimano Nexus 8-Gang Sattel Brooks Cambium C17 28 Zoll Herren 48 graphitgrau 26150648 
Schalthebel Shimano, Drehgriffschalter Sattelstütze Patent, Aluminium 28 Zoll Herren 53 graphitgrau 26150653 
Kettenradgarnitur Miranda Beta 38 Z. Pedale Aluminium, Rutschfest 28 Zoll Herren 5% graphitgrau 26150657 
Kette KMC Scheinwerfer Busch & Müller AVY IQ, 30 Lux LED, mit Standlichtfunktion 28 Zoll Herren 61 graphitgrau 26150661 
Bremshebel Magura Rücklicht Busch & Müller Toplight Flat S Plus, mit Standlichtfunktion 28 Zoll Trapez 43 graphitgrau 26150843 
Bremsen Magura HS-11, hydraulische Felgenbremse Schutzbleche Curana, Aluminium 28 Zoll Trapez 48 graphitgrau 26150848 
Bereifung Schwalbe SPICER 40-622, K-Guard Pannenschutz Gepäckträger I-Rack, Aluminium 28 Zoll Trapez 53 graphitgrau 26150853 
Speichen Niro, schwarz Ständer Ätran Stylo, Hinterbauständer 28 Zoll Trapez 57 graphitgrau 26150857 
Felgen Ryde X-Star, Aluminium Schloss Eos 28 Zoll Zentralrohr 43 graphitgrau 26151043 
Nabe (vorne) Shimano Nabendynamo Gewicht XXX kg 28 Zoll Zentralrohr 48 graphitgrau 26151048 
Nabe (hinten) Shimano Nexus 8-Gang, mit Freilauf 28 Zoll Zentralrohr 53 graphitgrau 26151053 
Lenker Metro Comfort, Aluminium 28 Zoll Zentralrohr 57 graphitgrau 26151057 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 


